HAVERHILL LINE 2021 Fall/Winter Schedule 
Effective October 11, 2021 


Monday to Friday (except when Storm Service is operating) 


Inbound to Boston AM PM 


ZONE STATION TRAIN # 280 200 202 282 204 284 206 286 208 288 210 290 212 292 214 294 216 218 296 298 220 222 224 

Bikes Allowed F dS F D SD F F SD FD fb F dS FD dS F SD db 

7 Haverhill b - 5:27 6:12 - 7:25 - 8:27 - 9:57 - 11:27 - 12:57 - 2:27 - 3:57 5:20 - - 6:57 8:12 9:27 
7 Bradford b = 5:29 6:14 - 7:27 - 8:29 - f 9:59 - f 11:29 - f 12:59 - if72:29) - f 3:59 | f 5:22 - - f6:59  f8:14 | f 9:29 

6 Lawrence b - 5:36 6:21 - 7:34 - 8:36 - 10:06 - 11:36 - 1:06 - 2:36 - 4:06 5:29 - - 7:06 8:21 9:36 
5 Andover b = 5:43 6:28 - 7:41 - 8:43 - f 10:13 - f 11:43 - f 1:13 - f 2:43 - f 4:13  f5:36 - - f7:13 | £8:28 | f 9:43 
4 Ballardvale b - 5:48 6:33 - 7:46 - 8:48 - f 10:18 - f 11:48 - f 1:18 - f 2:48 - f 4:18 | f 5:41 - - f7:18 | f 8:33 | f 9:48 
3 North Wilmington = 5:56 6:41 > = = 8:56 = f 10:26 - f 11:56 - f 1:26 - f 2:56 - f 4:26 - - - f7:26 | f8:41 £9:55 
2 Reading | 5:18 6:03 6:48 7:33 - 8:18 9:03 9:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 1:33 2:18 3:03 3:48 4:33 - 6:03 6:48 7:33 8:48 — 10:02 
2 Wakefield 5:24 6:09 6:54 7:39 = 8:24 9:09 9:54 | 10:39 11:24 12:09 | 12:54 1:39 2:24 3:09 3:54 4:39 - f6:09 £6:54 7:39  £8:54 10:08 
2 Greenwood 5:27 6:12 6:57 7:42 - 8:27 9:12 | f9:57 |f 10:42 |f 11:27 f 12:12 |f 12:57 | f 1:42 | f 2:27 | f 3:12 | f 3:57 f 4:42 - f6:12 | f 6:57 | f 7:42 | f 8:57 f 10:11 
1 Melrose Highlands & | 5:29 6:14 6:59 7:44 - 8:29 9:14 9:59 10:44 11:29 12:14 | 12:59 1:44 2:29 3:14 3:59 4:44 - 6:14 6:59 7:44 £8:59 f10:13 
1 Melrose/Cedar Park 5:31 6:16 7:01 7:46 - 8:31 9:16 |f10:01 f 10:46 | f 11:31 f 12:16 | f 1:01 | f 1:46 | f 2:31 | f 3:16 | f 4:01 f 4:46 - f6:16 | f7:01 | f7:46 | f 9:01 |f 10:15 
1 Wyoming Hill 5:33 6:18 7:03 7:48 - 8:33 9:18 |£10:03 £10:48 £11:33 12:18] 1:03 1:48 | f 2:33 £3:18 | f 4:03 f 4:48 - f6:18  f7:03 f7:48 £9:03 |f10:17 
141A | Malden Center & | L5:37 | L 6:22 | L 7:07 | L 7:52 L 8:37 | L 9:22 |L 10:07 |L 10:52|L 11:37 L 12:22] L 1:07 | L 1:52 | L 2:37 | L 3:22 | L 4:07 | L 4:52 L 6:22 |L7:07 | L 7:52 | L 9:07 |L 10:21 


1A North Station & | 5:51 6:38 7:23 8:07 8:24 8:52 9:37 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 1:21 2:06 2:51 3:36 4:21 5:06 6:18 6:36 24 8:06 9:21 | 10:35 


Monday to Friday (except when Storm Service is operating) 


Outbound from Boston AM PM 


ZONE STATION TRAIN # 201 281 283 203 285 205 287 207 289 209 291 211 293 213 215 295 217 297 219 221 223 225 
Bikes Allowed Sb bd Sb ób a Sb Sb ób bd ox) dS bd D ób D SD 
141A North Station & 5:55 6:40 7:25 8:10 8:55 9:40 10:25 11:10 11:55 | 12:40 1:25 2:10 2:55 3:40 4:25 5:10 5:40 5:55 6:40 7:55 9:35 10:55 
141A Malden Center & | £6:06 | 6:51 | £7:36 | f 8:21 | £9:06 | f 9:51 |f 10:36 | f 11:21 | f 12:06 | f 12:51 | f 1:36 | f 2:21 | f 3:06 | 3:51 4:36 5:21 - 6:06 6:51 f8:06 £9:46 11:06 
1 Wyoming Hill 6:09 £6:54 | £7:39 | £8:24 £9:09 9:54 10:39 £11:24 £12:09)f12:54 1:39 2:24 | 3:09 | 3:54 4:39 5:24 - 6:09 6:54 £8:09 | 9:49 f 11:09 
1 Melrose/Cedar Park f 6:11 | f6:56 | f 7:41 | f 8:26 | f 9:11 | f 9:56 |f 10:41 | f 11:26 | f 12:11 | f 12:56 | f 1:41 | f 2:26 | f 3:11 3:56 4:41 5:26 - 6:11 6:56 | £8:11 | £9:51 | f 11:11 
1 Melrose Highlands & | f6:14 £6:59  £7:44 | £8:29  £9:14 9:59 10:44 | 11:29 12:14 | 12:59 1:44 2:29 3:14 3:59 4:44 5:29 - 6:14 6:59 8:14 9:54 11:14 
2 Greenwood f6:17 £7:02 | £7:47 | £8:32 £9:17 £10:02 £10:47 £11:32 £12:17] £1:02 1:47 £2:32 | 3:17 4:02 4:47 5:32 - 6:17 7:02 | £ 8:17 | f 9:57 | 115417 
2 Wakefield f6:21 £7:06 | 7:51 | £8:36 £9:21 10:06 10:51 11:36 12:21 1:06 1:51 2:36 3:21 4:06 4:51 5:36 - 6:21 7:06 8:21 10:01 |f 11:21 
2 Reading é| 6:27 (AZ ES 8:42 9:27 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 112 ESZ 2:42 3:27 4:12 4:58 5:43 - 6:28 HIZ 8:27 10:07 | 11:27 
3 North Wilmington f 6:33 - - f 8:48 - f 10:18 - f 11:48 - 1:18 - f 2:48 - 4:18 5:04 - - - 7:18 | £8:33 | 10:13 | f 11:33 
4 Ballardvale & 6:41 - - f 8:56 - f 10:26 - f 11:56 - f 1:26 - f 2:56 - 4:26 5:12 - 6:12 - 7:26 8:41 f10:20 f11:40 
5 Andover & | f6:46 - - f 9:01 - f 10:31 - f 12:01 - f 1:31 - f 3:01 - 4:31 5:17 - 6:17 - 7:31 8:46 |f10:25 f 11:45 
6 Lawrence & 6:53 - - 9:08 - 10:38 - 12:08 - 1:38 - 3:08 - 4:38 5:24 - 6:24 - 7:38 8:53 AO:S2aneo2 
7 Bradford & | £7:01 - - f 9:16 - f 10:46 - f 12:16 - L 1:48 - L 3:18 - L 4:49 | L 5:36 - L 6:36 - L 7:49 |L9:03 |f 10:40 |f 12:00 
7 Haverhill & 7:05 - - 9:20 - 10:50 - 12:20 - 1:50 - 3:20 - 4:52 | 5:39 - 6:39 - 7:52 | 9:05 | 10:44 | 12:04 
Weekend & Storm Service À Weekend & Storm Service Å 
Am pM Am Pm Keep in Mind: 
saturpaytran# 1200 1202 1204 | 1206 1208 1210 1212 1214 saturpaytran# 1201 1203 1205 | 1207 1209 1211 1213 1215 f . 3 
ZONE STATION  sunDAYTRAN#! 2200 2202 2204 | 2206 2208 2210 2212 2214 ZONE STATON SUNDAYTRAIN#, 2201 2203 2205 | 2207 2209 2211 2213 2245 This schedule will be effective from October 11, 2021 
Bikes Allowed b> Sb © S 6 © & é EENE D db bb S bb b&b b bb and will replace the schedule of June 28, 2021. 
7 Haverhill & 5:35 8:35 10:35 | 12:35 2:35 4:35 6:35 9:35 1A North Station & 7:00 | 9:00 11:00} 1:00 | 3:00 5:00 8:00 | 10:55 , , 
7 Bradford & 5:37 8:37 | 10:37 | 12:37 2:37 | 4:37 | 6:37 | 9:37 1A Malden Center $ 7:11 f9:114 f11:11|f1:114 f3:11 f5:11 | f8:11 £11:06 Holiday Service : 
6 Lawrence b| 5:44 8:44 10:44] 12:44 | 2:44 4:44 6:44 | 9:44 1 Wyoming Hill f7:14 | f9:14 f11:14| f1:14 | f3:14 f5:14 | fasta f11:09 OP Thursday, November 25th 2021 (Thanksgiving Day), 
5 Andover & f5:51 £8:51 £10:51/f12:51 £2:51 | f 4:51 | f 6:51 £9:51 1 Melrose/CedarPark | f 7:16 | f9:16 f 11:16| f 1:16 f3:16 £5:16 | f8:16 f41:11 ©2t41day, December 25th 2021 (Christmas Day), and 
4 Ballardvale & £5:56 f8:56 f10:56|f12:56 f2:56 f4:56 f6:56 £9:56 4 Melrose Highlands & 7:19 9:19 11:19] 1:19 3:19 5:19 | 8:19 11:14 Baar ir lee per ea 
3 North Wilmington f 6:03 f 9:03 f 11:03 f 1:03 f 3:03 f 5:03 f 7:03 f 10:03 2 Greenwood f7:22 f9:22 f11:22| f 1:22 £3:22 £5:22 f8:22 f11:17 36ih 2021, Friday, December 24th 2021 (Christmas Eve) 
2 Reading 6:10 9:10 | 11:10 | 1:10 3:10 5:10 7:10 10:10 2 Wakefield 7:26 9:26 | 11:26 | 1:26 3:26 5:26 8:26 11:21 A : k 
a ; z a 7 7 : 5 z and Friday, December 31st 2021 (New Year’s Eve), all lines 
2 Wakefield 6:16 CES) |) e i E e |) eA 3:16 5:16 7:16 | 10:16 2 Reading $| 7:32 9:32 | 11:32 | 1:32 8:32 532 832m2 ; i 
will operate on a regular weekday schedule. For all holiday 
2 Greenwood f 6:19 | f 9:19 |f 11:19] f 1:19 | f 3:19 | f 5:19 | f 7:19 |f 10:19 3 North Wilmington f 7:38 | f 9:38 f11:38| f 1:38 f3:38 £5:38 | f 8:38 f 11:33 i 
à schedules, please check MBTA.com/holidays or call 617- 
14 Melrose Highlands & 6:21 9 21mm 21 1:21 3-21 5:21 2 iene O: 24 4 Ballardvale b| £7:45 £9:45 £11:45)£1:45 £3:45 £5:45 £8:45 £11:40 222.3200 
1 Melrose/Cedar Park | f 6:23 £9:23 £11:23] f 1:23 | f 3:23 | f 5:23 | f 7:23 f 10:23 5 Andover & £7:50 £9:50 £11:50] £1:50 | 3:50 £5:50 8:50 f 11:45 ` 
1 Wyoming Hill f 6:25 | £9:25 |f 11:25] £ 1:25 | f 3:25 | £ 5:25 | f 7:25 |f 10:25 6 Lawrence & 7:57 57 S757 E Masks are federally required on board and in station. 
1A Malden Center 4 L 6:29 | L 9:29 L 11:29) L 1:29 | L 3:29 L 5:29 | L 7:29 L 10:29 7 Bradford & f8:05 f10:05 f 12:05| f 2:05 | f 4:05 £6:05 | f9:05 f 12:00 Visit MBTA.com/covid19 for the latest updates 
1A North Station & 6:43 9:43 | 11:43 | 1:43 3:43 5:43 7:43 | 10:43 7 Haverhill 8:09 10:09 12:09 | 2:09 4:09 6:09 9:09 12:04 
Times in purple with “f“ indicate a flag stop: Passengers must tell the conductor that they wish to leave. Schedules may REGULAR SERVICE 
Passengers waiting to board must be visible on the platform for the train to stop. change in the event of Trains will operate on a normal schedule. 
A- severe weather 
Times in blue with “L“ indicate an early departure: The train may leave ahead of schedule at these stops. = ae 
During weather events, these STORM SERVICE 
symbols will communicate i j 
d&b Bikes: Bicycles are allowed on trains with the bicycle symbol shown below the train number. service level and impact on A Meine Wit GP etale: On aiWeekend schaauie; 
pa: s. Service level 
E High | I platfe d b id lat il bl Visit bt / ibili f inf ti for the following day will be 
6 igh level platform and bridge plate available. Visit mbta.com/accessibility for more information. SANE mia emo oror NO SERVICE 
the prior day. No passenger service on Commuter Rail. 


Massachusetts Bay Visit Customer Service Follow Download the 
D Transportation Authority EGC OLIS MBTA.com AS 617-222-3200 @MBTA_CR © mTicket App AD10121v1 


